WINCENTYNA MULLER 


przeżywszy lat 55, opatrzona Sw. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 30° Kwietnia 1891 roku. 


Stroskana matka wraz z familią zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie 
zwłok, które się odbędzie w Sobotę dnia 2-go Maja b. r. o godzinie 4-tej popołudniu z domu 


przy ulicy Długiej L. 42 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


